TADEUSZ 


BIALKOWSKI 


artysta dramaiyczny Państwowego Teatru 


im. J. Słowackiego w Krakowie 


przeżywszy lat 72, po długiej a ciężkiej 
chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 12 marca 1961 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła 
Najśw. Salwatora na cmentarz zwie- 
rzyniecki nastąpi we środę 15 marca 
o godzinie 16, o czym zawiadamiaja: 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we czwartek 
dnia 16-go marca br. o godzinie 9 rano 
w kościele parafialnym św. Floriana. 
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